
Anr HAl>m - Mod 371 - Supereitrodina gamma onde medic, Valvola 6TE8 convertitrice di frequenza con exodo, e preamplieatme 
ABC liF con triodo, Valvola EBl,l rivelatrke e amplified rice finale, Sinionia ad induttori variabili, Media frequent 465 kc. 










































































































